Ughdarras ionadail: Inbhir Chluaidh 


Clar 9. Áireamh dhaoine ann an dachaighean chloinne agus ionadan leighis agus cúraim a réir gne, ann an 1971, 1981 agus 1991. 








Bliadhna Dachaighean Dachaighean Ospadail/ Ospadail/ 
Chloinne Seann Dachaighean Dachaighean 

Daoine* Leigheas-inntinn eile 

1971|Fireann 291 123 135 138 
Boireann 200 140 219 202 
1981|Fireann 138 157 118 106 
Boireann 129 173 217 177 
1991|Fireann 16 316 119 57 

23 455 134 159 


* °S dòcha gum bi àireamh bheag de dhaoine ann an dachaighean airson ciorramaich air a ghabhail 
a-steach anns an roinn seo. 


